• PHONOLA - Mod. 5535. — Istruzioni montaggio 
filo comando sintonia. 

Togliere i quadrant! - Tagliare un pezzo di cordina di seta 
della lunghezza di mm 900 ed eseguire un piccolo nodo ad 
asola alle estremita di ciascuno dei due capi (lunghezza netla 
annodata mm 840). 











